DREUSICKE 


DREGO-Boy, das Spezial-Elektro-Gebläse für die Montage 


handlich — bequem 
robust und leistungsstark 
vielseitig verwendbar 


und verblüffend leicht 


VMDazum ein Clektzo- Gebläse? 


Überall müssen heute weniger Menschen in kürzerer Zeit mehr leisten. In den Büros 
und Fabrikationsstätten werden deshalb modernste Maschinen eingesetzt, deren z.T. 


komplizierte Mechanismen sorgfältige Pflege brauchen. 


Die Reinigung solcher Maschinen erfordert wiederum den Einsatz zweckentsprechender 
Geräte, um in kürzester Zeit größtmöglichste Leistung zu erzielen. 


Das DREGO-Spezial-Elektro-Gebläse entspricht diesen Anforderungen. Es ist so leicht, 
daf3 es zu Montagearbeiten außer Haus mitgenommen werden kann und so leistungs- 
stark, daß es in der Werkstatt an verschiedenen Arbeitsplätzen zum unentbehrlichen 


Arbeitsgerät wird. 


Mie ein Glefantenzüssel 


dringt das lange, flexible Gummistück des Gebläses in schwer erreichbare Ecken und Winkel. 
Mit dem DREGO-Boy kann man ausblasen, absaugen und trocknen. 

Der kräftige Druckluftstrahl entfernt feinen Staub und groben Schmutz. Die starke Saug- 
kraft reinigt mühelos besonders schlecht zugängliche Stellen. Ebenso gut läßt sich der 
DREGO-BOY zum Trocknen gereinigter Machinen verwenden. 

Zum Absaugen wird das Gummimundstück auf den Ansaugstutzen und der Staubsack 
auf den Blasstutzen des Gebläses aufgesteckt. 


Technische Angaben: 


UNIVERSE 2 innen 220 Volt Geförderte Luftmenge ............ 180 cbm/Std. 
LEIStOR Salem. en nee 100 Watt Abmessungen (ohne Gummistück) . 17x17x20 cm 
Umdrehungen der Turbine pro Minute .. n= 10000 KW ee re 2,3 kg 
Luftgeshwindigkelt u... 2.4 30000 ler 60 m/s 

Kal«Nr. 8085 DREGO-Boy .........2.,.2.2..2. (Empfohlener Richtpreis) DM 175, — 


Zubehör zum Absaugen: 
Kat.-Nr. 805/1 Staubsack und Plastikschlauch mit Anschlußtülle .......... DM 15, - 


DREGO-Reinigungsgeräte 


für Büromaschinen, feinmechanische Geräte, Kugellager, Kleinmotoren usw. 


DREGO - JUNIOR Type DI - D III/EP DREGO - SENIOR I DREGO - SENIOR II 


DREGO-Woascher arbeiten mit kalten, mineralischen Lösungsmitteln. - Verlangen Sie bitte ausführliches Angebot mit Prospektmaterial 


WILHELM DREUSICKE & CO.KG,., 1 BERLIN 30, LÜUTZOWSTRASSE 3 


Fabrik für Büromaschinenteile und Spezialwerkzeuge 


sellueles 
DREUSICKE 
ns 


